https://www.youtube.com/watch?v=VqJKN9b3s_c&t=514s
Ziua în care s-a dezlănțuit infernul - 4 aprilie 1944

Dacă până în aprilie 1944 cel de-Al Doilea Război Mondial era pentru majoritatea românilor ceva îndepartat, ziua de 4 a acelei luni a schimbat radical această percepție. Moartea și groaza au năvălit peste orașele României cu o furie apocaliptică, răvășindu-le pentru totdeauna. În data de 4 aprilie 1944 a început bombardarea masivă și sistematică a țării de către puterile aliate, curmată doar de ieșirea țării din război si trecerea de partea Națiunilor Unite. Ceea ce nu a însemnat că sirenele au încetat să anunțe alarma aeriană. Imediat după 23 august 1944, aviația germană a încercat să-i pedepsească pe “complotiști” lansându-și aviația de atac asupra capitalei …

▶️Abonează-te aici:https://www.youtube.com/channel/UC7aIe5mnv8KPgqE_JVbKHKA
👇 Apăsați clopoțelul (🔔) pentru a fi la curent cu ultimele noutăți.
▶️ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC7aIe5mnv8KPgqE_JVbKHKA
🅵 Facebook: https://www.facebook.com/Raport-Istoric-104152445046386

Music:https://www.purple-planet.com